Ks. Dziekan LUDWIK 


ROSENBERG 


rezydent przy kościele parafii Dobrego Pasterza w Prądniku Czerwonym 


przeżywszy lat 69, kapłaństwa 44, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 10 listopada 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 13 b. m. o godzinie 9 rano 
w kościele parafialnym Dobrego Pasterza w Prądniku Czerwonym, po czym nastąpi eksportacja do grobu 
na cmentarzu miejscowym, na które-to smutne obrzędy zaprasza stroskana 


Rodzina. 


Zakład pogrzebowy 


właść. Br. Porebska Drukarnia Związkowa, Krakow, Mikołajska 13 
kier. Bol. Szatkowski 
Kraków, ul. Rakowiecka 3. Tel. 210-00 


